PHARES ET APPAREILS D'tiCLAIRAGE.'

Nc XIX (A),   brulant i livre 1/2 d'huile par heure ou 6,000 livres par an. Ces ap-
pareils auront pres de 2' metres de diametre.

Ceux,du deuxieme ordre, cbnstruits clans le meme systeme, mais
sur de plus petites dimensions, et n'ayant que i mitre 4o centimetres
de diametre mte'rieur, seront illumines par une lampe a trois meches,
dont la consommation est de /i5o grammes au plus par heure ou de
3,6oo livres par an.

Enfiri, les appareils du troisieme ordre seront illumines par un
bee a deux meches, qui consomme 190 grammes par heure et partanl
760 kilogrammes ou i,520 litres par an. Us pourront avoir 5o centi-
metres, conime celui de Dunkerque, ou i metre de diametre, selon les
besoins de la navigation. En doublant ainsi les dimensions de ces
appareils, on aurait 1'avantage de doubler presque 1'effet qu'ils pro-
duisent, sans rienajouter k la depense d'lmile ni aux frais d'entre-
tien, qui seront de 2,700 francs environ-et representeront ainsi un
capital de 5/i,ooo francs. Gela ne"cessiterait une augmentation de 6 a
7,000 francs pour la depense premiere de 1'acquisilion de 1'appareil et
de sa lanterne,

Le nonibre des phares du deuxieme ordre est settlement de trois
d'apres le projet, tandis qu'il suppose quatorze phares dti troisieme
ordre.

Les trois phares du deuxieme ordre sont caracte'rise's de maniere
que, ind6pendamment de letir situation particuliere, ila.ne puissent
pas etre confondus avec les pbares voisins du premier on du. troisieme
ordre.

Les feux du troisieme ordre sont tons fixes, excepte" un seul, celui
du cap Carteret, qui sera tournant; parce que, ces phares devant servir
plus pres des cotes, il devient plus neeessaire alors aux navigateurs
de voir toujours le feu, ou clu moans de he le perclre de vue que pen-
dant des instants tres-courts.

11 6tait cependant indispensable de trouver un moyen de les diiTe"-
ren^ier, soit entre eux, soit avec les phares voisins dw premier ou du
ordre, quo les marins auraient pu quelquefois confondre avece
